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ANTONI ADAMIAK 


c. k. Nadkomisarz Straży skarbowéj, 


przeżywszy lat 54, opatrzony SS. Sakramentami, po krótkiej i dolegliwćj chorobie, 
zmarł dnia 11 Listopada 1855 roku. 


W zalu pozostała żona wraz z czworgiem dzieci, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność, na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 13 Listopada b. r. o godzinie 4 po południu, 
z Zakładu Klinicznego przy ulicy Kopernika, na miejsce wiecznego spoczynku; oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawić się mające w Kościele św. Mikolaja w Sobotę dnia 14 Listopada b. r. o godzinie 9 rano. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalski. W drukami „CZASU“ w Krakowie. 


